Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 maja 1990 roku, zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 


MARIA OLGĄ 


FILIPPI 


LEKTOR I WYKŁADOWCA JEZYKA ANGIELSKIEGO 
W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UJ 


MS7A SW. ŻAŁOBNA i odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się we wtorek 


dnia 29 maja 1990 roku o godzinie 11.00 z kaplicy na cmentarzu w Krakowie-Batowicach. 
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